Panasonic 

取扱説明書 

ミネラル調理ミき水器 \mmm 

TK-CS40 



このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとうございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 (4 〜6ページ)を必ずお読みください。 

■ 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととをに大切に保管してください。 

■ 正しい取り付け、および正し<使用されなかった場合の製品の故障 
および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 


f この S ネラル調理浄水器の 

交換用カートリツジは 

し 品番: TK - AS 10 C 1 でず 


交換方法は 今 34ページ 


保証書付き 


ZGS0TKCS400B 


S 日 7] 日 M2 日 ] 2Y© 










気になる項目をずぐにチェック！ ( その他のよくあるご質問は 


カートリッジの交換時期は？ 
品番は？ 


34ぺ-ジ 


補充用ミネラルがなくなったの 
ですが？ 



ミネラル浄水は 

どのくらい日持ちしますか？ 


43ぺ-ジ 



47ぺ-ジ 


ミネラル浄7乂のほ用が IJ 

♦硬度 3(®^)： 肉の煮么み料理や 

サラダ料理^に_ 

•硬度 2(1^2): ウ—□ン茶や紅茶に 

: PB 

•硬度 1(^1): みそ汁や和風だしに 

g 合 



※盛り付け前に、硬度3のミネラル浄水に2日分程度さらしてお使いください。 


C ミネラルミき水とは） 

硫酸カルシウムで構成される S ネラル層を通して S ネラルを溶出したあと、活性炭とセラ S ック層、 
中空糸膜を通してにおいや類りを除去した水です。ネラル分は除去されずにそのまま残ります。) 


パナソニックの会員サイト rCLUB PanasonicJ で I ご愛用者登録」をしてください 

http :// club . panasonic . jp / ※このサービスは 

http :// mobile . club . panasonicjp / 训日限定のサ-ビスです 
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PC 

携帯 



























42 ページに 


本体にお湯を通してしまったのです 
が、大丈夫でしょうか？ 



43ぺ-ジ 


水を止めてもしばらく水がポタポタ 
と落ちるのですが？ 



40ぺ-ジ 


転居先の水栓(蛇口)の形状が I 
違うのですが、取り付けられ I . 
ますか？ 

• . : 10ぺージ 


化水口から白いものが 
出てくるのですが？ 


40ぺ-ジ 


最近、味が変わってきたのですが？ 
いやなにおいやカルキ臭がするの 
ですが？ 


40ぺ-ジ 



を< じ 


安を上のごを意 …… …… 4 

ご使用上のお願い . 7 

本化と付属品を確認する . 8 

ご使用までの流れ . 9 

水栓(蛇 □) おがを巧認ずる …10 

水切換レバーを取り付ける . 13 

本体を設置ずる . 17 

本体に乾電池を入れる (交換する） . 20 

ミネラルを添加する . 21 

設置後の確認をする . 22 


各音 B のなまえとはた6を 

. 24 

巧いかた(化を出ず） 

. 26 

♦ミネラル浄水を出す . 

. 27 

•原水(水道水)を出す . 

. 27 

ミネラルを巧巧ずる 

. 28 

•ミネラルの補充時期 . 

. 28 

•ミネラルの補充のしかた . 

. 28 



お手入れ . 30 

力ートリツジを交換する …… …34 

♦カートリツジ交換の目安 . 34 

♦カートリツジの交換時期 . 34 

•カートリツジの交換のしかた . 36 

こんなランプ表示のときには . 38 

故障かな？と思つたとをには …39 

よくあるご質巧 (Q&A) ……… "42 

本体を移設ずるとき . 45 

仕様 . 46 

別 h : 品 . 47 

保証と アフターサービス . 52 



必要なとを 


つたとさ 


お手入れ 


取り付ける 


はじめに 
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まを上のご注意 (ぶ^ずお守りください j 

人へのち喜、財産の損喜を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤つた使い方をしたときに生じる危喜や損喜の程度を 
区分して、説明しています。 


A 警告 


I お守りいただく内容を次の図記号で 
説明しています。 

(次は図記号の例です） 


「死 t や重傷を負ラおそれびある 
内容」です。 


A 注意 


「軽傷を負うことや、財産の損害び 
発生するおそれびある内容」です。 


0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない 
内容です。 


A 警告 


使用ずる水について 


0 

禁止 


■飲用に合格した水(水道水など)必外には使用しない 

殺菌能力びなく、除去でさる物質 (35 ページ参照)外の有害物質は除去でさない 
ため、飲むと体調を損なラ原因になります。 


A 注意 


分解禁止について 


分解禁止 


■分解したり、修理•改造 
しない 

水漏れや故障の原因になること 
びあります。 

•修理は販売店にご相談ください。 


ミネラル浄水の保存について 


〇 

必ず守る 


I ミネラルミき水を保存する場合 
は、常温で1日於巧、冷蔵庫 
に保存して2日於内に使う 

殺菌剤(カルキなど)び除去されて 
いるため、水び変質し、体調を損 
なラことびあります。 


熱水について 


Q 

禁止 

V 

■本体側に 60 で上の熱水を 
通さない 

やけどの原因になることびあり 
ます。 

J 

( 誤飲防止について) 

0 

禁止 

■付属品は乳幼児の手の届< 

ところに置かない 

誤つて飲み込むおそれびあります。 

V 

♦万一、飲み込んだと思われる 
とさは、すぐに医師にご相談 
ください。 

J 


安全上のご注意 
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A 注意 


飲用-使用できないミネラル浄水や用途について 


Q 

禁止 



〇 

必ず守る 


■ミネラルミき水を魚などの飼育水に使用しない 

環境び変わり、魚などび死め原因になることがあります。 


■ミネラル添加筒に指定のミネラル必外のものは 
入れない 

雑菌やカビび繁殖したり、浄水性能び劣化したりするため、体調を損なう原因になる 
ことびあります。 

•付属品または別売品 ( TK - CS 4 日 01) をお使いください。 

■医薬品の服用に使用するとさは、硬度1のミネラルミき水を使う 

硬度2や硬度3のミネラル浄水を使用すると、薬び効かなくなることびあります。 

■ミルクの溶き水に使用するときは、硬度1のミネラルミき水を使う 

硬度2や硬度3のミネラル浄水を使用すると、乳幼児の体谓腸)に負担びかかります。 


ミネラル添加筒の取り扱いについて 


〇 

必ず守る 


■ミネラル添加筒を取り扱うときは、せっけんなどで手を洗う 

手の巧れび5ネラル添加筒に付着し、雑菌やカビび繁殖して、体調を損なラ原因に 
なることびあります。 


使い始めについて 



安全上のご注意 
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まを上のご注意 〔爲ずお守りください） 


_ A ?王后、 _ 

〔乾電池について) 

■ 新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 m 外の電池を使用しない 

間違えると電池の発熱、破裂、液われにより、火災•けびや周囲を巧損する原因に 
なることびあります。 

■ 極性プラス©とマイナス©を逆に入れない 

間違えると電池の発熱、破裂、液われにより、火災•けびや周囲を巧損する原因に 
なることびあります。 

挿入指示通り正しく入れてください。 （20 ページ参照） 


〇 ■使い切った乾電池は、すぐに取り出す 

■長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく 
必ず守る ■ 使用推奨期限巧の乾電池を使用する 

守らないと乾電池の発熱、破裂、液われにより、火災•けびや周囲を巧損する原因に 
なることびあります。 

V_ J 


0 

禁止 


安全上のご注意 
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ご使用上のお願い 


■吐水パイプを持って、本体を持ち上げ 
ないで < ださい。 

(破損の原因） 

■ p ± 水パイプがゆるんだまま使用しないで 
<ださい。 

(水漏れや破損の原因） 

•ゆるんでいる場合は、確実にねじ込んで 
ください。 

■ 本体を倒したが態で使用しないでくだ 
さい。 

(故障の原因） 

■ 濁りのひどい水や赤サビのをい水は、 

通水しないで < ださい。 

(カート U ッジの使用期間び短くなる原因） 
•毎日]回、本体に通水する前に、原水を 
しばらく流してください。 

■ ミネラル添加筒や夺ャップは食器洗い 
乾 I 燥機に入れないでください。 

(水漏れや破損の原因） 


■使うことができる水温は下表の通りです。 
この温度で使用してください。 

故障またはカート U ツジに吸着した \ 
総卜 U ノ V □メタンの一部び放出される原因/ 


水切換 レバーの 位置 

水温 

浄 水 

35で未満 

原 水 

80で未満 


■ 断水時は 

• 使用でさません。 

• 使用中に断水したときは水栓を閉めて 
ください。 

• 断水び解除されたとさは水切換レバーを 
「原水」にして、まず原水(水道水)を流し、 
配管内の空気や濁った水を流し出して 
ください。 

その後は、通常通りに使用されても問題 
ありません。 

/空気や濁った水を本体に通水すると、、 
カート IJ ツジの 使用期間び大幅に短く 
\なるため I 


ご使用上のお願い 
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本巧と付属品を確認ずる 

不備な点びございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。 


姻包内容 


箱の中に入っているもの 


3 


□本体 



□ 水切換 レバー 



イ付属お 


〈取り付け用〉 

□ 固定具セット （水切換レバー固定具） 


C P.4 の 



-取付 U ング用 
パツキン 

-取付金具 

-取付 U ング 
(ル） 


□ 吐水パイプ 

(1 本） 


□ホース固定バンド 

(1 個） 



パッキン付 


□ 単3おアルカリ乾電池 ( LR 6) 
(2 本） 


化2の 


〈ミネラル添加-補巧用> 

□ ミネラルボトル 

(300 g 入 X ] 本） 

成分：硫酸カルシウム 
(食品添加物） 

□交換用フィルター 
(ミネラル添加筒用） 

(1 枚） 



◎ 


品番： TK - CS 4001 fP.21,28) 

/ミネラルボトル： 300呂入 X ] 本、\ 

I 交換用フィルター:]枚 ) 

※付属品(上図）とは、包装び異なります。 


V 




本体と付属品を確認する 
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ご使用までの流れ 


① 

国 

面 

曲 

面 


水を(蛇 □) お状を確認する 
水切換レバーを取り付ける 
本体を設置する 
本体に乾電池を入れる 
ミネラルを添加する 


( P.10) 


( P.13 〜16 


戸 於 


けの 


( P.20) 


CP.21J 





面ほ 


ラ 


各部のなまえとはたらき-水を出す 
ミネラルを補充する 


( R24 〜29 ) 


取り付け完成イメ —ジ)•お湯専用の水栓には取り付けないでくださし、。 




水漏れがないか、 

また吐水□か5水が出ているか確認する 



(R2 卜 23) ^ J 

- 

sssssssssd に 


本体内の空気抜さのため 

約3〜4分間ミネラルミき水を通水する 

( R22) 



ご使用までの流れ 
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① 7 K 控(蛇 □) おがを確認ずる 

水切換レバーを取り付ける前に、ご使用の水栓を確認してください。 


tK 柱巧端をねじつて < ださい。 


ねじび … f 



内俱!)にある 





水柱先端び 


パイプか径び 


ふ<5んでいる 



16 mm • 19 mm 切外 



16 mm • I 9 mm 



ふ<5んでいない 
(ストレート型） 


ストレート 部分び 



10 mmlU 下 


一体型 


シャワーノズル 付 センヴー 付 






取りはずせない 
(ねじ式でない） 


/ 約 I 


など 


水栓(蛇 □) 形状を確認する 
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:別売品と販売店または工事店に依頼び必要 


別売の泡沫水栓用つぎて(内ねじ用）は3種類です。 

ご使用の 水栓に付属している 部品の 
ねじサイズを確認して、 

つぎてを選んで<ださい。 

•ねじサイズびわからない場合は、 

ご使用の水栓のメー カー名と水栓品番をご確認の 
うえ、販売店にご相談ください。 



:別売品び必要 


:付属品を使用 


V 


別売の泡す水栓用つぎて 

(内ねじ用） を使用して取り付け 
でさます。 



，別売の泡沫水栓用つざて(内ねじ用） Cp .47 ) 
ねじサイズ 品番 

• W23, 山2日 .PRV-D86S3K 

• WS4, 山三日 .PRV-D86S3M 

• MS4, ピッチ] mm … PRV-D86S3G 


ねじか径わ 



先端か径び 


※水栓によっては分岐水栓び取り付けできないものびあります。 


14ぺージへ 


付属の固定具を使用 

した取り付け 


分岐水栓(別売品)を 

使用した取り付けを、 
販売店または工事店にご相談ください。※ 


■ 2 ぺージへゾ 


16ぺージへ 


付属の固定具を使用 

した取り付け 


別売の大型水栓用金具を 

使用して取り付けでさます。 

品番： P-06JR (内径32.己 mm) ( R ^ 




13ぺージへ 


16ぺージへ 


付属の固定具を使用 

した取り付け 


付属の固定具を使用 

した取り付け 


別売の大型水栓用金具を 

使用して取り付けでさます。 

品番： P-06JR (内径32.己 mm) CR47) 


図 


分岐水拴(別売品)を 

使用した取り付けを、 
販売店または工事店にご相談ください。※ 


12ページへ/ 


m 水栓振□系状を讓する 


•水栓先端のねじ部びプラスチック製のものは水漏れする場合びあります。 

•分岐水栓はお客様ご自身での取り付けはできません。必ず販売店または工事店にご依頼ください。 


11 























































































己]水栓(蛇 □) おがを®認ずる（つづを) 


3 


分岐水栓(別売品)を使用した取り付けについて 


別売の分岐水栓を使って接続するとさは、水切換レバーは使用しません。 

下記の内容をご確認のうえ、 P ぶ売店または工事店に設置工事を依頼してください C 

〈取り付け完成イメージ〉 


分岐水拴アダプター （別売品品き： P - A 3604) 


分岐水を 

側冗品） 



ミネラル調理 
ミき水器本体 


〈食器洗い乾燥機などと併用の場合〉 

すでに給水仕様の食器洗い乾燥機を 
分岐水栓で設置されていて、同時に 
S ネラル調理浄水器を分岐水栓側 
に取り付ける場合は、別売の2 分岐 
コック を使用して取り付けることび 
でさます。 

この場合、分岐水栓工事は必要あり 
ませんび、取付ち法については、販 
売店または工事店にご相談ください。 

•水栓や分岐水栓の形状によっては、一部2分岐 
コックび取り付けでさないちのびあります。 

•食器洗い乾燥機の運転中に給水ホースを触り、 
温かい場合は分岐水栓び給湯仕様になって 
いる可能性びあります。給水仕様への変更を 
販売店または工事店にご相談<ださい。 


分岐水栓 （別売品） 

水栓により適合びあります。 

分岐水栓 アダプター 

(食器洗い乾燥機に付属） 

2 分岐コック （別売品） 
品き： CB - K 6 

分岐水检アダプター (別売品品き： P - A 3604) 




イ 給水仕様の 
片 食器洗い乾燥機 
などへ 


S ネラル調理浄水器本体へ 


〈その他の場合〉 

•分岐水栓が取り付け 5 れない水栓の 場合は、別売 

の給水コンセントを使用した取り付けびでさます。 
•給水コンセントへは2分岐コックの取り付けは 
おすすめでさません。（キッチンカウンターから 
の高さの確保びでさないため） 

r 給水コンセントを使用したとさの 
[取り付け完成イメージ 



S ネラル調理 
浄水器本体へ 

給水 コンセント (別売品） 
品番： CB - HA 6 

※施工に必要な部材は 
給水コンセントに 
付属しています。 
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，八 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / bunki / で、分岐水栓ガイドをご覧いただけ 
ます。に01日年9月現在） 


水栓(蛇 □) 形状を確認する(つづき) 






























国水切換レバーを取り付ける 


巧がふく S んでいる水检(パイプ外径16 mm • 19 mm ) への巧り付け 


お願い 


H 吏わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取り替え時のために） 


蛇□のお状 



外径16 mm 


パイプ外径 


I ふくらみ 


外径19 mm 


使用する固定具 


取付 U ング 
(ル.白） 


固定具の収納場所 

固定具セット 



取付 U ング 
(大.ベージユ) 




a 


水切換レバーか！5 
つざてとパッ丰ンをはずず 



-〇ナツトをはずす 
—@泡沫用つざて A をはずす 
@本体用パツキンをはずす 



旦 


/ ^ 
^—フィルタ— 

•はずれたときは元に戻す 


>泡法用つざて A •本体用パッキンは、使いま 
せんび、捨てずに保管しておいてください。 


取付リング用パッ丰ンを入れる 


© — 〇取付 U ング用ノ（ッキンを 
入れる K 



番号びあるほうを 
下にする 


a 


蛇□にナツトを通してか!5、 
取付リングを蛇□に取り付ける 


〇ナツトを通す 



回 


©取付 U ングを取り付ける 
(ルまたは大を使用） 

切れ目のない 
部分を水栓の 
ふ <らみに 
切れ目当てる 

切れ目部分を 
押し込む 


•取付 IJ ングびうまく付かない場合や、 
水び漏れる場合、付属の取付金具で 
取り付けてください。 作 16) 

水切換レノて一を蛇 □ にあて、 
ナツトを軽く假締めずる 

—ス取り付け後、 

本締めします。し P .19) 



お願い 





>締め付けは工具 
を使わないで 
<ださい。 

工具はナツト破損の原因になります。 

>うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。 ( P .10 つ 

本体を設置ずる 


17 ぺージへ 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / toritsuke / で、取り付けを実演した 
動画をご覧いただけます。に 01 日年 9 月現在） 
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水切換レバーを取り付ける 




































































画 7 K 切換レバーを取り付ける 


お願い 


か側にねじのある水お (ねじ外径22 mm ) への巧り付け 


>使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取り替え時のために） 



田 


蛇□の泡沫金具を回して取りはずす 


を 


泡沫金具 




泡沫金具 


且 


水切換レバーか！5ナツトをはずず 



水切換レバーを取り付ける 
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Q 


使用ずる泡沫用つぎてを選択ずる 


〇泡な用パッキン 
をはずす 




fc ■骗お i 


©泡ホ用つざて A • 目をそれぞれ軽くまわし、 
蛇□のねじに取り付けてみる 



〇はずした泡ミホ用ノてッキンを元に戻す 


a 


蛇□にナツトと選択したつざてを 
取り付ける 


•下図では泡ホ用つざて A のイラストですび、 
泡な用つざて B の場合ち同じち法で取り付け 
て < ださい。 


〇 


を 


m 

♦ 


-ナツト 



選択した泡な用つざて 


〇 




ナツト 


選択した泡沫用つざて 



お願い 


•工具を使わずに、手でしっかり締め付けて 
<ださい。 

工具の使用は破損の原因になります。 


间 


水切換レバーを 
蛇□にあて、軽く假締めずる 


•ホース取り付け後、本締めします。 作19; 

ナツトを回す 



お願い 




>締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 

>うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。 巧 0) 

本体を設置ずる 


17ぺ—ジへ 


本締め Cp -19) 後に泡沫用つぎてか!5 
水が漏れる場台の処置方法 


•取り付けに使用しないつぎてに入っている 
泡沫用パッキンを抜さ取って、 

使用するつぎてに足し、2枚重ねにする。 


〇パッキンを 
抜さ取る 




©抜さ取った 
パッキンを使い 
2枚重ねにする 




取り付けに 

使用しないつ ざて 


取り付けに 

使用するつ ざて 


a パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / toritsuke / で、取り付けを実演した 

動画をご覧いただけます。に01日年9月現在） 
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水切換レバーを取り付ける 







































風 7 K 切換レバーを取り付ける 


巧がふく S んでいる化お(パイプ外径 16 mm •19 mm m 外)への巧り付け 
巧がふく S んでいない水检(先端外径1 3 mm 〜 24 mm ) への巧り付け 


お願い 


♦使わない部品は、捨てずに保管しておいてください。（転居や水栓取り替え時のために) 


水 

切 

換 


ノレく 


蛇□の巧び 
ふ <5 んで 
いる 


蛇□の巧び 
ふ <5 んで 
いない 


蛇□の形状 

パイプが経： 16 mm • 19 mm 似外 
- ◄ —巧端が径： 13 mm 〜 24 mm 未満 

グ 

—先端外径： 13 mm 〜 24 mm 未満 


使用ずる固定具 固定具の収納場所 



I 

を 

取 

D 

付 

け 

る 


田 


水切換レバーか!5 
泡沫用つぎて A をはずず 


〇ナットをはずす 



@泡な用つざて A をはずす 
本体用パッキン 


フィルタ- 

争はずれたとさは元に戻す 


>泡な用つざて A は、使いませんび、 
捨てずに保管しておいてください。 


a 取付金具のねじをはずして 
泡沫用つぎて A と入れ替える 



ナット 



ナットを 
軽く締める 


お願い 


♦締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 


a 


取付金具に4本のねじをもどし、 


締めたナツトをゆるめる 


〇軽くねじ (4 本)を締める 

@すさまび3 mm 〜4 mm 
になるまで、ナットび 
はずれないよラにゆるめる 



a 水切換レノ く一を水樹こ押し付け 
なが！5、ねじを 
ドライバーで 
締める 


〇パイプび中央にくるように、@残りのねじ2本を 
奥のねじ2本をパイプに ドライノ く一で 

当たるまで、手で締める 締める 



奥のねじ 



取付金具 
パイプ(水栓) 



a ナツトを軽く 
仮締めずる 

•ホース取り付け後、 

本締めします。 G 。 的 



お願い 


♦締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 


•うまく取り付けできないときは、ご使用の 
水栓を再度確認してください。 @0) 




本化を設置する1フぺ —ジへ 
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パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / tontsuke / で、取り付けを実演した 
動画をご覧いただけます。に01日年9月現在） 



























































面本化を設置ずる 


3 


設置場所を確認ずる 


お願い 


次のような場所には設置しないでください。 


■ コン□など高温部の近く （60 で上） 

ケースの熱変形などの原因になります。 

■直射日光びあたる場所や、風雨にさ5される場所 

誤動作、故障などの原因になります。 

■凍結の可能性びある場所 

通水路、カート U ツジの割れなどの原因に 
なります。 


■油が付着しやすいところ 

ケースのひび割れなどの原因になります。 

■お室、水•蒸気がかかるところ 

誤動作、故障などの原因になります。 


A 注意 


■ 本体は平5な場所に設置する 

〇 

必ず守る 


不安定な状態で設置すると転倒し、 
けびをすることびあります。 


■ p ± 水□をふさいだり、ホースを巧り巧げ 
たり、ねじったり、つぶしたりしない 

水漏れや適切な硬度の水び 
出なくなる原因や故障の原因に 
禁止 なることびあります。 


0 


■ P ± 水□にホースや他の器具を接続しない 


0 

禁止 


水漏れや故障の原因になる 
ことびあります。 


逆止弁(かの逆流防止弁)の付いていない 
給煮設備に接続しない 


0 

禁止 


給湯設備び故障する原因になる 
ことびあります。 


■ 元止式湯沸器(湯の出□で止水でさない構造 
のらの)に接続しない C 瞬間湯沸器など） 


0 

禁止 


湯沸器び故障する原因になる 
ことびあります。 



本体を設置する 


次ページにつづく 





















度]本化を設置する（つづを） 
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設置場所を確認ずる（つづを） 


B 


本体底面の給水ホースを、 
水栓(蛇 □) 方向に引き出ず 


お願い 


>通水後は本体を倒さない。 

本体内に水び浸入し、故障の原因になります。 


左側か5引き出ず場合 


〈底か!5見た図〉 


本体前面 



ち側か!5引き出ず場合 


本体前面 



(ホースを水切換レバーにつなぐ 




B 


給水ホースの長さを決める 

給水ホース設置のポイント 



» 給水 ホースび 長いとき 

ホースび長い場合は、 
束ねないで、まっすぐに 
カツトしてください。 


» 給水ホースの長さび足りないとき 

ホース(長さ7日 cm ) の長さび足りない 
場合は、別売品(長さ2.己 m ) を使用して 



ください。 Gp .47) 


本体を設置する(つづさ) 
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□ 


給水ホースを水切換レバーにつなぐ 


〇ホース 締付ナットを 
はずす 




回 


水切換レバーのナットを 
手で本締めずる 


お願い 


•水切換レバーを90度横向さにしてナットを 
手で締め、正面にねじるとしっかり締まる。 

•締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナット破損の原因になります。 


间 


固定バンドでホースを固定ずる 
(水漏れ防止のため） 


化水パイプをつなぐ 

吐水パイプを本体につなぐ 


H 


お願い 


» 化水パイプの長さび足りないとき 

吐水パイプの長さび足りない場合は、 

別売品〔延長吐出管(延長吐水パイプ)〕を 
使用してください。 CM ) 

•ねじ込みは工具を使わないでください。 
工具は吐水パイプ破損の原因になります。 
•パッキンびねじれないようにしてください。 
•吐水パイプを持って、本体を持ち上げない 
でください。破損の原因になります。 


©水切換レバーに給水ホースを 
奥までしっかり差し込む 


¢1ホース締付ナツトを回し、 
手でしっかり締める 



お願い 


>締め付けは工具を使わないで<ださい。 
工具はナツト破損の原因になります。 



パツキン 





本体に乾電池を入れる20ぺージへ 


本体を設置する(つづさ) 
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迈 本なに乾電池を入れる (交換する） 

本器は、カート IJ ツジの交換時期やミネラルの補充時期をお知らせするセンサーをはたらかせるため、 
単3形アルカ IJ 乾電池を2本使用します。 

田 


水をを閉め、 

背面 カバーを 取りはずず 



且 


背面 カバー 


電池カバーを取りはずす 





電池 カバー 


単3形アルカリ乾電池に本)を入れ、 
電池カバーを取り付ける 

•交換のときは、ちい電池を取り出してください。 
•電池を入れると、約1秒間全ランプび点打します。 
•交換時期の近い電池を入れると、約1日秒間電池 
交換ランプび点滅します。 



電池カバ- 



背面カバーを取り付ける 





ミネラルを添加する i 21 ぺージへ 


電池の交換について 


電池の交換時期は、下の時間に電池交換 
ランプでお知らせします。 

ネラル浄水の使用中 
ネラル浄水を使用後、約]日秒間 
•ボタンを押した後、約]日秒間 



電池交換ランプ(赤色） 


\ 1 / 

—— 

/電池\ 
交換 

点滅 

電池の交換時期が近づいて 
さています。 

因 

電池 

交換 

点灯 

電池の交換時期です。 

新しい電池に交換してください。 


•交換時期の目ち 

♦約1 年 （1 曰7分使用した場合） 

•付属の乾電池はテスト用のため、使用期間び 
短い場合びあります。 

•交換電池 

•必ず市販品のアルカ U 乾電池をお使い 
<ださい。 

〔単3おアルカリ乾電池 ( LR 6) X 2本:！ 

•充電式の電池は使わないで<ださい。 

•交換は、必ず同じ種類の新しいアルカ U 乾電池 
を2本同時に行ってください。 

>電池の廃棄について 

使用済みの電池は、市町村の定める電池の 
捨てかたに従って廃棄してください。 


お願い 


本体に乾電池を入れる(交換する) 
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面ミネラルを添加ずる 

本器は、ミネラル浄水を作るために専用のミネラルを本器に添加して使用します。 


お願い 


>ミネラル添加筒は、清潔な手で扱ってください。 

不衛生な手で扱った場合、機器内部にカビび発生するおそれびあります。 


a 


キャップ， 


水栓を閉め、 

ミネラル添加筒を取り出ず 

〇キャップのつまみを 
「開」の方向に回す 
0上へ引さ巧く 
©キャップを 

ひっぱつてはずす 



S ネラル添加筒 
S ネラル添加 □ 


旦 


添加筒と夺ヤップの内側を 
清潔な手でていねいに水で洗う 

•水を出すときは、水切換レバーを r 原水」にして 
ください。 「浄水」にすると、ミネラル添加 □ 
から水びあ而れます。 


水切換 レバー 
を上げる 


Q 



フィルターカバーを左に回してはずし、 
交換用フィルターを取り付ける 


交換用 
フイルタ 



フイルターカバー 


【しし 

回しなびら取り付ける 


Q 


ミネラルを添加筒に入れる 


S ネラルボトル 

CM) 

S ネラル添加筒 


a 



こぼれないよ5に 
ゆっくり入れて 
<ださい。 


添加筒いっぱいまで入れる 
(約10日 含） 

フイルターカバー 


m 


添力陥に丰ヤップを取り付け 
(カチッと音が鳴るまで)、丰ヤップを 
持って添力陥の表面を水で洗い流ず 

CP .29 手順 4 ) 

添加筒を本体に取り付ける 


〇ミネラル添加筒を本佩こ入れる 
〇 つまみを r 閉」の方向に止まるまで回して 
確実に締める（キャップの 「 i 」 マークを 
「♦」の位置に合わせる） 

•キャップを取り付けずに通水すると、 
ミネラル添加□から水びあふれます。 



頸0 


止まるまで回してマークを合わせる 


H @ 


を押ず 


ミネラル U セツトボタン 


ネラル補充ランプび 
約3秒間点滅後、消打 
します。 



•本体に通水しないで行って 
ください。本体通水中は 
U セットでさません。 


S ネラル補充ランプ 


>ミネラル添加後、ミネラル浄水をコップにをぐと白い泡(本体内の空気び混入したもの)びつくことび 
ありますび、異常ではありません。 


///ネラルを添加する 
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面設置後の確認をずる 


正しく設置され、動作することを、ご確認ください。 

本体内の空気抜きのため、約3〜4分間 r 硬度3」のミネラルミき水を通水ずる 


田 


ミネラル浄水の出しかた（詳しくは 巧 27 方 
〇水切換レノ く一を r ミき水」にする 

@ 5ネラル切換ダイヤルで r 硬度3」を選ぶ 


©水栓(蛇 □) を開け、水を出す 

•「使える」ランプび約23秒間点滅します。 



且 


下記の項目を確認し、異常がある場台は各々の記載に従って処置をずる 



確認項目 


異常時の点検個所と処置 





>給水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
吟まっすぐにしてください。 


17 

I 

19 


設置後の確認をする 
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確認項目 


異常時の点検個所と処置 



>水切換レバーを水栓に確実に取り付けているか 
-► 「水切換レノ く一を取り付ける」を再確認し、 

確実に取り付けてください。 

※泡ホ用つざての締め付けび弱いとさは、 ] 3 

給水ホースをいったん取りはずし、水切換 ^ 

レバーごと回転させると、しっかり締め付 ] じ 

けられます。 

>水切換レノ く一内の部品は正しく入っているか 
吟部品を正しく取り付けてください。 

>水栓の先端(断熱キャップなど)にひび割れびないか _ 

吟水道工事店にご相談ください。 - 


>給水ホースを水切換レバーに確実に取り付けて 
いるか 

吟奥まで差し込み、ホース締付ナットで締め 
付けてください。 


>吐水パイプを本体に確実に取り付けているか 
吟止まるまで、しっかりねじ込んでください。 

>吐水パイプにパッキンび付いているか、また、 
ねじれたり、はみ出したりしていないか 
吟パッキンを正しく取り付けてください。 


>キャップを本体に確実に取り付けているか 
今つまみを「開」のち向に止まるまで回して確実 

に締めてください。 21 

(キャップの「 I 」マークを「参」の位置に合わせ 
て < ださい。） 





設置後の確認をする 


水漏れ 
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面各部のなまえとはた 6 を 

国 ■ 


吐水パイプ 

(長さ：約26 cm ) 



各部のなまえとはたらさ 
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天面ノくネル 


カートリッジ IJ セツ トボタン 


カート IJ ツジを交換した後に押します。 ^.37) 


カートリツジ交換ランプ(赤色) 


カート IJ ツジの交換時期をお知らせします。を 34 ) 


ミネラルリセットボタン 


ミネラルを補充した後に押します。 Cp . 29 ) 

ミネラル補巧ランプ(赤色） 



ミネラルの補充時期をお知らせします。 CP .283 


ミネラル切換ダイヤル 

S ネラル浄水の硬度レベルを 
切り換えます。 CP -26) 

ミネラル添加筒夺ャップ 

S ネラルを補充するとさに 
開けます。 Gp .2 む 


r 使える」ランプ(緑色) 


吐水□から出るミネラル浄水び使える状態になると点好します。 CP.27) 


電池交換ランプ(ホ色） 


乾電池の交換時期をお知らせします。 （ P .2 C 0 




〔下か!5見た図） 



原水 □ [エアレーター(泡沫器)] 

流れ出る水に空気を取り込み、水流をソフトにします。 
そのため、水び白っぽく見えます。 


各部のなまえとはたらさ 
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面巧いかた(水を出ず) 






ご使用の前にお読みください 

下記は各硬度レベルでできる水の硬度（目安）と使いかたの例です。用途に合わせて硬度レベルを 
切り換えてご使用ください。 

•「硬度1」^「硬度2」^「硬度3」の順に添加されるミネラルび多くなり、硬度び高くなります。 

•水質-水温-流量-製品の使用条件などによっては、下図の各硬度レベルに対応する硬度にならない場合び 
あります。 


ミネラル 
切換ダイヤル 

(硬度レベル） 



メニユー例外の一般的 
な用途には、「硬度1」を 
ご使用ください。 


硬度3 


用 

途 

(メ ニコ 

L - 例） 

添加される 
ミネラル量の 
目ち※1 



肉の煮込み料理に 

ポトフ、肉の煮物など 

サラダ料理に 

盛り付け前に、硬度3の 
S ネラル浄水に20分程度 
さらしてお使いください。 




+140〜+ 260 mg/L 


硬％ 


ウー□ン茶や紅茶に 


翻 




+ 50〜+150 mg/L 




和食などのだしに 

みそ汁、 

おでんのだし汁など 


図画 


〇 〜+30 mg/L 


300 


180 


120 


60 0 


非常な硬水 


硬水 


中程度の軟水 


軟水 


•上図は、使用する水道水の硬度び6日 m 呂 /L 未満の場合の関係図です。曰本の水道水の約8日％び硬度 
60 mg/L 未満です。 


※] 

※2 

《3 


当社社内基準の試験条件と標準水(硬度日 mg/L) による試験結果に基づく目安量です。 
WHO (世界保健機構)による硬水-軟水の分類。 

"曰本水道協会：平成18年度水道統計浄水(給水栓水等)の水質’’を参照した当社まとめ。 


本器は、硬度をプラスする機能のみを持つミき水器です。ご使用の水道水の硬度より低い硬度にすることはでをません。 


v_ 


使いかた(水を出す) 
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ミネラル浄水を出ず 


35で未満の水温で使用してください。（カート IJ ッジおよび本体の故障の原因になります。） 
•誤って3己でじ I 上の水を使用したときは、本体に水を通してください。 ( CR 4^ roioj ) 



原水(水道水)を出ず 


80で未満の水温で使用してください。（水切換レバーの故障の原因になります。） 


水切換レバーを上げ、 

r 原水」にずる 


水栓(蛇 □) を開け、水を出ず 



使いかた(水を出す) 
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面ミネラルを補巧ずる 


5ネラルの補充時期を、 S ネラル補充ランプで 
下表のようにお知らせします。 

下の時間に、ランプび点なした場合は、 S ネラ 
ルを補充してください。 

ネラル浄水の使用中 
ネラル浄水を使用後、約]日秒間 
•ボタンを押した後、約]日秒間 
•電池を入れた(交換した)後、約1日秒間 



ミネラル補巧ランプ(赤色） 


曰 

ミネラル 


ミネラルの補巧時期び近づいてきて 
いまず。 

(残り約日日呂1 处下になると点好します。） 

点灯 

ミネラルびさらに少なくなると、ミ 

補巧 


ネラル浄水び S ネラル切換ダイヤル 



で選んだ硬度レベルになりません。 
補充してください。 


>ミネラル添加筒にミネラルび入っていない 
状態で通水した場合は、吐水□からミネラ 
ルび添加されない浄水び出ます。 


■ミネラルボトル(補充用：別売品） 


田 


•ミネラル添加筒は、清潔な手で扱って 
<ださい。 

不衛生な手で扱った場合、機器内部に 
カビび発生するおそれびあります。 

水をを閉め、 

ミネラル添加筒を取り出ず 

〇キャップの〇まみを ，獻グッ^ 

「開」の方向に回ず © 

ミ上へ引き巧く 參ミネラルは 
0キャップを 半分程度 

ひっぱってはずす残っていま! 

補充して使し 


S ネラル添加筒 
S ネラル添加 □ 





ますので、も 
てないで。 
さい。 


フイ ルターカバー を左に回してはずし、 
交換用フィルターをもみ洗いずる 

にみなどが備していないときは洗う必到まありません; 


溝に合わせて回し 
なびら取り付ける 


争水を出すときは、水切換レバ- 
を「原水」にして < ださい。 



(洗ったあとフィルターカバーに取り付ける; 

■ミネラルボ トルを購入したとを 

必ず交換用フィルターを取り替える 

新しい交換用フィルター 
( S ネラルボトルに付属） 



元の交換用 
^ フイルター 

フイルターカバー 
溝に合わせて回しなびら取り付ける 


品番： TK-CS 4001 


P.47 


ミネラルボトル (300 g 入り X ] 本） 
交換用フィルター （1 枚付属） 



ミネラルの補巧時期の目安 

約1 かち （1 日10 L 使用した場合)※1 

♦ 停用条件； 

「硬度1」を8し「硬度2」を]し「硬度3」 
を] L 使用した場合 
:使用水量-水質-水温により異なります。 


お願い 


ミネラルの補巧のしかた 


ミネラルの補巧時期 




r 八をロゴ」 


► _ ■ 


///ネラルを補充する 
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B 


ミネラルを添加筒に入れる 


S ネラルボトル 

Cp^ 

S ネラル添加筒 



こぼれないよ5に 
ゆっくり入れて 
<ださい。 


添加筒いっぱいまで入れる 


フイルターカバー 


回 


添力陥に丰ヤップを取り付け 
(カチッと音が鳴るまで)、丰ヤップを 
持って添加筒の表面を水で洗い流す 


•水を出ずときは、水切換レバーを r 原水」に 
して < ださい。 

「浄水」にすると、ミネラル添加□から水びぁ而 
れます。 



日 


添加筒を本体に取り付ける 


〇ミネラル添加筒を本体に入れる 

〇つまみを r 閉」の方向に止まるまで回して 
確実に締める（キヤツプの「 I 」マークを 
「♦」の位置に合わせる） 

•キヤップを取り付けずに通水すると、 
ミネラル添加□から水びあふれます。 



包 


止まるまで回してマークを合わせる 


0 © 


を押ず 


•本体に通水しないで行ってください。 

本体通水中は U セツトでさません。 

ネラル補充ランプび約3秒間点滅後、消打 
します。 

ミネラル U セツトボタン 



H 


本体内の空気抜きのため、 

約10秒間 r 硬度3」のミネラルミき水 
を通水ずる 


ミネラルミき水の出しかた（詳しくは 巧 27 つ ) 
〇水切換レノ く一を r ミき水」にする 
@ 5ネラル切換ダイヤルで「硬度3」を選ぶ 
@水栓(蛇 □) を開け、水を出す 

•「使える」ランプび約3〜5秒間点滅します。 

•通水中、キャップ取付部から水漏れびな 
いことを確認してください。 

S ネラル切換ダイヤル 




お願い 


〇水切換レバーを下げる 


I キャップに付いているパッキンは取りはずさ 
ないでください。水漏れの原因になります。 

I 添加筒は必ず取り付けてください。取り付 
けずに通水した場合、次に添加筒を入れる 
とミネラル添加□から水びあふれます。 

>ミネラル補充後、 S ネラル浄水をコップに 
注ぐと白い泡(本体内の空気び混入したち 
の)びつくことびありますび、異常ではあり 
ません。 

>交換用フィルターは、使用中に水道水の鉄 
サビで茶色に変色することびあります。 

この鉄サビは洗ってち取れませんび、ご使 
用上は問題ありません。 


///ネラルを補充する 
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お手入れ 


水切換レバー 日±水パイプ先端 


お願い 


•洗剤-クレンザー-シンナ ー• ベンジン-アルコール- 
な油などは使わないで ください。 

まちびって使用したときは、すぐ水ぶきをし、表面の 
洗剤などを取り除いてください。 

"洗剤び通水に混じる、樹脂の割れ-塗装部のはびれ-^ 
^変色 • 変形の原因 J 

•クレンヴー類を使用すると、吐水パイプの動さび悪くなり、 
故障の原因になることびあります。 

•金属製のブラシなどは使わないでください。（きずの原因） 

30 


塗装部 



A ま意 


本体に水をかけたり、洗ったりしない 

故障の原因になることび 
あ0ます。 

水めれ禁止 



ふだんのお手入れ 


f 


本体-水切換レバー-吐水パイプ 


•柔らかい巧に水を含ませ、かたく絞って店\いてください。 
•原水□の巧れ※は、歯ブラシなどで取り除いてください。 
•吐水パイプ先端の汚れは、綿棒などで取り除いて<ださい。 


※洗い水の飛びはねび付着すると巧れや生活カビの原因になります。 
使用するたびまたは定期的なお手入れをおすすめします。 




お手入れ 


























回程度のお手入れ 



「本体通水路洗浄 





長く清潔にご使用いただくために、 




] 年に]回程度、下記の別売品で 

r 

么警告 

\ 


洗浄されることをおすすめします。 





•通水路洗浄剤、 S ネラル添加筒は 

通水路洗ミき剤とオーバーホール剤を一緒に 


機器内部び不衛生にならないよう 

便用しない 



清潔な手で扱つて < ださい。 

八 

有毒な塩素ガスび発生する 


•水質の硬度び高い地域では、通水路に 


原因になります。 



カルシウムび付着することびあります。 

普 1 卜 




「オーノ K -7\ k -) レ剤」でお手入れして 

/J 、 11 

V 


J 


<ださい。 






\ 

通水路洗を剤 胃 

C ~ R 47 J .护 ^’.1 卽 青色 

才ーバーホール剤品こ;:：/^言 
( R 47 ) 山- 1 . :;、心グ 

__ 黄色 

こんなとさに 

•本体に]か月 iil 上通水しなかったとさ 
ネラル添加筒の巧れ、ミネラル 
浄水のにおいや味び気になったとさ 

ミネラル浄水に白いもの(カルシウム)び 
浮遊している、または白いものび沈殿して 
いるとさ 

効果 

S ネラル添加筒の巧れ、においや 
いやな味の原因となる通水路の汚れを 
除去し、衛生的に保ちます。 

本体内部に付着したカルシウムの除去 

推奨洗を頻度 

] 年に]回程度 

] 年に]回程度 

きれいにする節囲 

S ネラル添加筒、通水路 

S ネラル添加筒、通水路 

仕 

様 

成分 

次亜塩素酸カルシウムこ水塩 

クエン酸 

ミ先ミきにかかる 
所要時間 

約 6 〜 1 日時間 

約]時間 

品番 

TKCS 40 X 7267 (洗浄]回分） 

TKCS 40 X 70 己 7 (洗浄]回分） 


•詳しい使いかたは、それぞれに付属の説明書をご覧ください。 


V J 


お手入れ 
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お手入れ（ごづを) 


回程度のお手入れ（つづき） 


水切換レバー取付□のフィルターに、ごみなどび詰まると水量び少なくなります。 
] 年に1回程度、下記の手順で清掃してください。 






水切換レバー取付 □ (フィルター、を水 □) 


田 


ナツトをゆるめ、水切換レバーをはずし 

フィルターとパツ丰ンを取り出ず 

•水切換レバーは「浄水」にして ナジト 

<ださい。 

•水切換レノ（一部全体をかし回すと、 

ナツトびゆるみやす<なります。 



藝 または iS - パツキン 

フイルター 


B 


水切換 レバー 

(例：泡な用つざてによる取り付けの場合) 

フィルターとま水□を洗う 



a 



水切換レバーを取り付ける 

•フイ j レターを必ず取り付けてください。 

•取り付け後、「原水」で水を流してください。（約5秒間） 


參 


または 




ナツトを確実に 




(例：泡沫用つざてによる取り付けの場合） 


お願い 


V_ 


>ナツトを締め付けるとさは、 
工具を使わないで<ださい。 
(ナツト破損の原因） 


お手入れ(つづさ) 
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パッ丰ン-フィルターの交換 



吐水量が少なくなる場を 

(1) フィルターの 目詰まり 

•フィ j レターは水道管に付着した大さなゴミ（配管水あか、ヴビ等)を取り除いています。 

•フィルターび目詰まりを起こすと水の出び悪くなります。お手入れをしてち付着物を取り除くことびでさ 
なくなった場合は、フィルターを交換してください。 

品番： PVL - P 6161 巧空） 

※フィルターを外した状態で S ネラル調理浄水器を使用すると、水切換レバーや本体び故障する場合び 
ありますので、必ずフィルターを取り付けてご使用ください。 

に） フィルターの 目詰まり於外 

•水温び低い場合(カート U ッジに水び通りにくくなるため） 

•水圧び低い地域 (7 日 kPal ； (下)で使用した場合 

•地域の水道水圧び低下した場合-水道工事の直後など、断水していた場合 
•カート U ッジの目詰まり 


お手入れ(つづさ) 
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カート IJ ツジを交換ずる 

交換時期びさて浄水能力び低下したカート IJ ツジは、 

新しいカート IJ ッジと交換してください。 



交換用カートリッジ 

品番： TK-AS10C1 


カート IJ ツジ交換の目安 


総通水量2 000リットル3 


家庭用浄水器試験ち法 ：」 IS S 3201での数値 


※家庭用ミ 


使用期間の目安について 

] 曰]日 U ットル使用したとさ：約6か月 
] 曰2日 U ットル使用したとさ：約3か月 


カートリッジの交換時期 


カート U ツジの交換時期を、カート U ツジ交換ランプで下表のよラにお知らせします。 

下の時間に、ランプび点灯(または点滅）した場合は、力ート IJ ツジを交換してください。 

ネラル浄水の使用中 
ネラル浄水を使用後、約]日秒間 
•ボタンを押した後、約]日秒間 
•電池を入れた(交換した)後、約1日秒間 



カートリツジ交換ランプ(赤色） 


力-トリ ツジ 
交換 

点滅 

f 使用中^ 

1のみ j 

カートリツジの交換時期が近づいてきています。 

(残り約] 5日 L じ(下になると点滅します。） 

□ 

力-トリ ツジ 
交換 

点灯 

カートリツジの交換時期です。 

(総通水量び2 000 L を超えると点なします。） 
新しいカート U ツジと交換してください。 


お願い 


•使用量び少なくても、最大2年で交換してください。 


カート U ツジを交換する 
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目詰まり目安①® 

総通水量 

①目詰まり物質の多い水質 
( 2 ) 標準的な水質 


♦水質による使用期間の違い 

カートリッジには、細かな汚れを 
除去するために、中空糸膜 
フィルターび内蔵されています 
ので、目詰まり物質び多い水質 
では使用期間び短くなります。 


P 滯醉な 
，が 


隙敬お 

靖离 ぶ.、 

中空糸膜表面 
脯品時） 



目詰まりした 
中空糸膜表面 


•一般の水道水では水質(濁り、鉄サビなど）•水圧により、目詰まりの時期に大幅な差び出ること 
びあります。 


カートリツジの除去性能について ^ 


•除去でさる物質 


• 遊離残留塩素 

•濁り 


•総卜 U 八□メタン※1 

• ク□□ホルム 

• ブ□モジク□□メタン 

• ジブ□モク□□メタン 

• ブ□モホルム 

•テトラク□□エチレン 

• 卜 U ク□□エチレン 

• 1，1，1-卜 U ク□□エタン 

.CAT (農熱 

•2- M 旧（カビ臭） 

-溶解性鉛 


•鉄(微粒子状) x ’2 

•アルミニウム(中性) X -2 



※] ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの4種類の化合物の 
総称です。 

※2浄水器協会 ( JVVPA ) で定められた規格基準 ( JVVPAS 目基準2007年度版)に従って試験 
した結果によるちのです。（浄水能力を規定しているちのではありません。） 


■ カートリッジ交換ランプが点 I なしなくても、次のようなときは交換してくださし、。 

■ においやいやな巧がするとさ （カート U ッジの除去能力の低下） 

■ ミネラルミき水の流量が極端に少ないとさ （カート U ッジの目詰まり） 

■カートリッジの使用期間が2年を超えたとさ 



を水量 


カート U ツジを交換する 
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カートリッジを交換ずる（つづを) 


カートリツジの交換のしかた 


はじめに(ま意事項） 


参本体を倒したり、 p ± 水□を上に向けない。 

機器内部に水び入り、故障の原因になります。 

•最初に水栓を閉めておく。 

また、 カートリッジをはずした状態で通水しないでくださし、。 

本体から水びあ而れ出ます。 



交換の手順 


3 


田 


背面カバーを取りはずず 


a 


ちい力ートリッジを 
取りはずず 


•口±水□はシンク内に向けてください。 

(水び落ちるため） 

•カート U ツジから水び落ちますので、 
を意してください。この水び本体の 
底面から出てくることびあります。 
(水漏れではありません。） 




a 


新しいカートリッジを 

取り付ける 


•力ートリツジは、「カツン」と止まるまで回し、 
つまみび正面にあることを確認してか5、奥 
に入れてください。 

また、それ上、強く回さないでください。 

^水漏れの原因、または取りはずしび^ 

I 困難になる場合びあるため ) 


つまみ 



カート U ツジを交換する(つづさ) 
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回 @ 


を約3秒間押し続ける 


(3 秒押し） 


日 


•カート U ツジ交換ランプび約3秒間点打後、 

消打します。 

交換持期になる前にボタンを押したとさは、 
カート IJ ツジ交換ランプび約1秒間点好後、 
.消打します。 

@•カート U ツジ交換ランプび点打 
または点滅しているとさに 

1$^を押したときは、約3秒後に 

(3 砂}甲し） 

消打します。 

本体内の空気抜きのため、水切換レバー 
を「ミき水」にし、ミネラル切換ダイヤルで 
r 硬度3」を選んで、水をを開き 

本体に通水ずる（約3〜4分間） 

•「使える」ランプび約23秒間点滅します。 

•通水中、カート U ツジ取付部から水漏れび 
ないことを確認してください。 

•空気び抜けるまでは、「使える」ランプの点打 
び不安定になることびありますび、故障では 
ありません。 


カート U ツジ U セツトボタン 



S ネラル切換ダイヤル 



回 


水をを閉め、 

背面カバーを取り付ける 



お願い 


• 使用済みのカートリツジは、地域で定め5れた条例に従って廃棄してください。 

(カート U ツジケースの材質は ABS 樹脂です。ろ材の種類は「仕様」 CpM ) を参照してください。) 

•力ートリツジ交換ランプび点滅または点なする前にカートリツジを交換する場合も、 必ず手順4で 

を約3秒間押し続けてください。 

〔カート U ツジの交換時期を正しくお知らせするため〕 


I カート U ッジ交換後、 S ネラル浄水をコップにをぐと白い泡(本体内の空気び混入したもの)びつく 
ことびありますび、異常ではありません。 


カート U ツジを交換する(つづさ) 
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こんなランプ表示のとをには 

下記のランプび点滅または点灯したとさは、各々の処置をしてください。 
処置をしても表示び出る場合は、販売店にご相談ください。 





>カート IJ ツジの交換時期び近づいてさています。 

〔カート IJ ツジの交換目安となる総通水量 (2 000 L) ま 
での残量び、約15日 LiU 下になっています。] 

吟早めに新しい力ート IJ ツジ偏番： TK-AS10C]) を 
ご準備ください。 

>カート IJ ツジの交換時期です。 

〔カート U ツジの交換目安となる総通水量 (2 000じを 
超えています。] 

吟新しい力ート U ツジ(品番： TK-AS10C]) に交換し 
てください。 

ネラルの補充時期です。 

(ミネラルの残量び約日0 glU 下になっています。） 

吟ミネラルを補充してください。 





原因と巧応いただく内容 


ランプの態 


こんなランプ表示のとさには 


カートリツジ交換ランプ 


電池交換ランプ 
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次ページにつづく 


^39 


ボタンを巧ずと別の 
ランプが点な 
(または点滅)ずる 


水を(蛇 □) を開けて 
も r 使える」ランプが 
点幻■(または点滅） 
しない 

ミネラルミき水の1 
吐水量び少ない、 
または出ない j 


I ランプび示す部分の交換(準備)や補充の時期です。 

吟38ぺージの内容に従って、各々の処置をしてください。 


• 水切換レノ く一を「浄水」にしていますか？ 

吟水切換レノ く一を「浄水」にしてください。 

•水栓を絞りすざていませんか？ 

吟水栓を開けてください。 

•水圧び低すざませんか？ 

吟水栓を全開にしてください。 

•給水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 

吟まっすぐにしてください。 

• 水切換レノく一内のフイルターび目詰まりしていませんか？ 
吟フイ J レターを清掃してください。 

•力—卜 IJ ッジを確実に取り付けていますか？ 

-► 確実に取り付けてください。 

•断水していませんか？ 

吟水び出るまでお待ちください。 

•力ート U ッジの目詰まりなどで流量び低下しています。 

吟力ート U ッジの交換時期です。 

新しいカートリッジ(品番： TK - AS ] 日 C ]) に交換して 
<ださい。 


故障かな？と思つたとをには 

万一故障かなと思われることびありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。 
なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
《一度乾電池を取りはずし、再度入れると、正常に復帰する場合びあります。 


原因と巧応いただ< 内容 


CBS 


• 乾電池の消耗を防ぐため、 S ネラル浄水使用時仪がは、 
仪下の場合にのみ約1日秒間だけ点な(または点滅）し、 
その後自動的に消えるようになっています。 

• S ネラル浄水を使用後 
•ボタンを押した後 
•電池を入れた(交換した)後 
吟故障ではありません。 


ミネラルミき水を 
使用してら何も点な 
(または点滅）しない 


>乾電池は入っていますか？ 

吟新しい乾電池を入れてください。 

>乾電池び消耗していたり、極性び違っていませんか？ 

吟新しい乾電池に交換してください。また、正しく入れ 
て < ださい。 



ランプが突然消えた 


ン 

プ 


故障かな？と思つたとさには 


3 
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2 

7 

1 

1 

8 
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2 3 

3 3 


6 7 
3 3 























巧障かな？とおつたとをには（つづを） 


においやいやな味、 
濁りがとれない 


本体の下か5水が 
出る 



►カート U ッジ U セットボタンを押し忘れていませんか？ 

吟カート IJ ッジ IJ セッ トボタンを約 3 秒間押してください。 

>乾電池び入っていない状態で、カートリッジリセットボタン 
を押したのでは？ 

吟乾電池を入れ、カートリッジリセットボタンを約3秒間 
押して < ださい。 

>ミネラル添加筒にミネラルを補充しない从れない)で、 
または、補充した(入れた)量び少ない状態で、ミネラル 
U セットボタンを押したのでは？ 

吟添加筒いっぱい(約100 g ) までミネラルを補充して 
(入れて）、 「 S ネラルの補充のしかた」に従って、ミネ 
ラル U セットボタンを押してください。 

>水切換レバー内部へのカルシウムなどの付着び原因と考え 
られます。 

吟薬店でクエン酸をお求めいただき、1 U ットルの水に 
約己日 g の割合で溶かし、水切換レバーを約] 2時間 
つけた後、水洗いしてください。 

>カート IJ ッジの除去能力び低下しています。 

今^カート U ッジを交換してください。 

>カート IJ ッジ交換後、2〜3か月じ(内に、においびした場合 
は、通水路または S ネラル添加筒に巧れび付着している 
可能性びあります。 

-► 別売品の「通水路洗ミき剤」で洗浄してください。 

>温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びあります。 

吟故障ではありません。 

> S ネラル添加筒に巧れび付着しています。 

-► 別売品の「通水路洗ミき剤」で洗浄してください。 

>本体内部に付着したカルシウム分です。 

吟別売品のけーパーホール剤」で洗浄してください。 

>カート IJ ッジ内の空気び抜けていないためです。 

-► 故障ではありません。約3〜4分間通水してください。 
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カートリッジ交換後 
の、吐水量び少ない 


ミネラル添加筒が 
変色する 


ミネラルミき水に白い 
浮遊物が混じる 


水を(蛇 □) を閉めて 
も、すぐに止ま5なし、、 
または吐水□か！5 
ポタポタと水が出る 


ミネラルリセット 
ボタンを押してら、 
ミネラル補巧ランプ 
が約3秒間点滅後に 
再度10秒間点!なする 


カートリツジを交換 
しても、ミネラル 
ミき水を使うとカート 
リッジ交換ランプが 
点なずる 


♦本体内の水び抜けるまで時間びかかるためです。 

吟故障ではありません。 

•吐水パイプの水び抜けています。 

吟故障ではありません。 


原因と巧応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには(つづさ) 


引^ 


その他 


ランプ部 
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■水漏れがあるとをには 


水漏れ個所 


水切換レノ (一接続部 


給水 ホース 接続部 


吐水パイプ接続部 


本体上部 


本体底部 


水栓部分 


原因と対応いただ< 内容 


>水切換レノ く一を水栓に確実に取り付けていますか？ 

-► 確実に取り付けてください。 

※泡沫用つざての締め付けび弱いとさは、給水ホース 
をいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させ 
ると、しっかり締め付けられます。 

>水切換レノ く一内の部品は正しく入っていますか？ 

吟正しく取り付けてください。 

>水栓(断熱キャップなど）にひび割れびありませんか？ 

-► 水道工事店にご相談 < ださい。 

>給水ホースを水切換レバーに確実に取り付けていますか？ 
吟奥まで差し込み、ホース締付ナットで締め付けてください。 

>吐水パイプを本体に確実に取り付けていますか？ 

吟止まるまでしっかりねじ込んでください。 

> ノ くッキンは付いていますか？ 

また、ねじれたりはみ出したりしていませんか？ 

吟パッキンを正しく取り付けてください。 

>ミネラル添加筒キャップを本体に確実に取り付けて 
いますか？ 

吟 S ネラル添加筒キャップのつまみを「開」のち向に止ま 
るまで回して確実に締めてください。 

(キャップの「藝」マークを「♦」の位置に合わせてください。） 

>力ート U ッジを確実に取り付けていますか？ 

-► 確実に取り付けてください。 

>水栓のパッキンびちくなっていませんか？ 

-► 水道工事店にご相談 < ださい。 
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故障かな？と思ったとさには(つづさ) 
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よくあるご質巧 （ Q & A ) 


ここでは、問い合わせびよくあるご質問をあげてみました。次ページじ(降に回答を記載しています。 



Q 1地下水は使用でさないのですか？ 


使いかた 


「ミネラルミき水について ( Q 2 〜 Q 7) 

Q 2 S ネラル浄水とは、どういうものですか？ 

Q 3 どのようにして硬度を変えているのですか？ 

Q 4 どんな水道水でわ硬度は変わりますか？ 

Q 曰薬を服用しているのですび、 S ネラル浄水を飲んでも大丈夫でしょうか？ 
Q 6 ミネラル浄水は、氷にしてち使えるのですか？ 

Q 7 S ネラル浄水は、どのくらい曰持ちするのですか？ 

Q 8 鉛(溶解性鉛)は除去でさないのですか？ 

Q 9 S ルクの溶さ水に S ネラル浄水は使えますか？ 

Q 10 本体にお湯を通したのですび、大丈夫でしょうか？ 

Q 11 ジャーポットやコーヒーメーカーに使用してち大丈夫ですか？ 

Q 1 S やかんやジャーポットなどの容器に白い粉びつさますび何ですか？ 


お手入れ 


Q 13 カート U ツジを交換したいのですび、どのカート U ツジび利用でさるのですか？ 
Q 14 S ネラルの補充周期は？ 

Q 1 己長期間（目安：約1週間じ(上)使用しないときは、どうするのですか？ 


その他 


Q 16 硬度とは、どういうものですか？ 

Q 17 総卜 U 八□メタンとは、どういうものですか？ 
Q 18 2 — M 旧とは、どういうち)のですか？ 

Q 19 CAT とは、どういうちのですか？ 

QSO アルミニウム(中性）とは、どういうものですか？ 


よくあるご質問 ( Q & A ) 
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銷(溶解性銷)は除去できないのですか？ 


除去でさます。 



ミルクの溶を水にミネラル淨水は使えまずか？ 


ミルクの溶き水に使用するときは、「硬度1」の 
ミネラルミき水をお使いください。 

「硬度2」や「硬度3」の S ネラル浄水を使うと、乳幼児 
の体谓腸)に負担びかかります。 

^ss> 

本体にお湯を通したのでずが、大丈夫で 
しよミか？ 

多少であれば問題ありません。本体に30秒程度 
水を通し、本体内部の温度を下げてください。 

か 巧 • 

ジャ ーポッ トや コーヒ ーメー カー に®用し 
てを大丈夫でずか？ 

r 硬度1」でのご使用をおすすめします。 

「硬度2」や「硬度3」の S ネラル浄水を使うと、カルシ 
ウムび付着する場合びあります。 

やかんやジャーポットなどの容器に白い紛 
がつをますが何ですか？ 


ミネラルミき水中のカルシウムが出てきたらのです。 

飲んでち問題ありませんび、気になる場合は容器を 
洗ってください。洗ってち容器の白い粉びとれない場 
合は、薬店でクエン酸をお求めいたださ、] u ットル 
の水に已日 g の割合で溶かし、2〜3曰つけた後洗い流 
して < ださい。 


なへージに 


5ネラル浄水とは、ど5い5ちのですか？ 

硫酸カルシウムで構成されるミネラル層を通して 
ミネラルを溶出したあと、活性炭とセラミック層、 
中空糸膜を通してにおいや濁りを除去した水です。 
(ミネラル分は除去されずにそのまま残ります。） 

どのようにして硬度を変えているのでずか？ 

ミネラル切換ダイヤルで、ミネラル添加筒に通水 
ずる水の量をコント□ールしてミネラルの溶出 
量を変えています。 

どんな水道水でら硬度は変わりますか？ 

一般的な水道水であれば、硬度は変わります。 

ただし、水質•水温•ろ過流量により、変動する場合び 
あります。また、硬水を軟水に変えることはでさません。 

薬を服用しているのですが、ミネラル淨か 
を飲んでら大丈夫でしよ5か？ 

医薬品の服用に使用するときは、 r 硬度1」のミネ 
ラルミき水をお使いください。 

「硬度2」や「硬度3」の S ネラル浄水を使うと、薬び 
効かな<なることびあります。 

ミネラル浄水は、化にしても巧えるのでずか？ 

使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じようにお使い 
ください。自動製氷機能付さの冷蔵庫でタンクにくみ 
置きする場合は、2曰じ(内で交換してください。 


地下水は巧用でをないのですか？ 

飲用に合格した地下水であれば、使用できます。 

ただし、地域•水質によっては、本器ででさる水の硬 
度び変化することびあります。 


<£9 

ミネラル浄水は、どのく S い日持ちするの 
でずか？ 

常温では24時間内にお使いください。 

S ネラル浄水の場合、水道水の中の塩素(殺菌剤)び除 
去されており、一般細菌び増えやすくなっています。 
冷蔵庫で保をする場合でち、清潔な密閉容器に入れて 
2曰じ(内にお使いください。 


使いかた 


取り付け 


よくあるご質問 ( Q & A ) 










よくあるご質巧 （Q&A) (つづを) 


お手入れ 


力ートリッジを交換したいのでずが、どの 
力ートリッジが®用でをるのでずか？ 

カートリッジ品番 TK - AS 10 C 1 をご使用くだ 
さい。 

5ネラルの補巧周期は？ 

水質-水溫-使用条件などによって異なりますが、 

目安として約1か月間 （1 曰] 0 U ットル使用した 
場合) でず。 

〈1曰10リットルの使用目ち〉 

硬度]: 8 L 
硬度2 : ] L 
硬度3 : ] L 

長期聞(目安：約1週間な上)使用しない 
とまは、ど5ずるのですか？ 

•ミネラル添加筒に残っているミネラルを取り除 
いて < ださい。 

•カートリッジは本体か5取りはずしてビニール 
袋に入れ、空気を巧いて□を閉じてか!5冷蔵庫 
に保管して < ださい。 

•再使用するときは、カートリッジを取り付けた 
後、約3分間通水し水漏れがないか、また動作や 
ランプ表示に異常がないかを確認してください。 

] か月 iil 上使用しない場合は、カート U ッジ内の水 
び変質することびありますので、カート U ッジの 
交換をおすすめします。 

また、においやいやな味びするとさは、別売品の 
「通水路洗浄剤 」 C P .31,47) で洗浄してください。 


その他 


< 3 ^ 

硬度とは、ど5い5をのですか？ 

硬度は、水に含まれるカルシウムやマグネシウム 
の濃度で、この濃度により、硬度の高い水•低い 
水になりまず。 

総トリ八□メタンとは、どういうもの 
ですか？ 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 

ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの4種類の 
化合物の総称です。 

2— MIB とは、ど5い5ちのですか？ 

2— メチルイソボルネオールの略称で、水道水の 
カビ臭原因物質のひとつでず。 

<3E> 

CAT とは、ど5い5ちのでずか？ 

2-ク□□-4,6-ビス(エチルアミノ) - S - トリアジン 
の別名で、農薬の一種です。 

アルミニウム(中性)とは、どういうもの 
ですか？ 

アルミニウム系凝集剤として、水道水の浄化に 
使われているらのでず。 


[J f パナソ—ッソのホームぺーゾ http :// panasonic . jp / alkaline / の「三ネフル調をミ争水器」で 

も、ご覧いただけます。に日10年9月現在） 


よくあるご質問 ( Q & A ) (つづさ) 
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本がを移設ずるとを 


下記の手順で、本体の水抜さをしてください。 

《ミネラル添加筒は、機器内部び不衛生にな!5ないよう清潔な手で扱ってくださし、。 


a 


ミネラル添加筒を取り出ず 



日 


•添加筒内にミネラルび残っている場合は、 
されいに取り除いてください。 

本体を逆さまにして、ミネラル添加□か5 

内部の水を排水ずる 



回 


水切換レバーか！5 
給水 ホースを 取りはずず 



•給水 ホースを はずした後、 ホース 締付ナット 
は、水切換レバーに元どおり取り付けてく 
ださい。 

(紛失を防止するため） 



カートリッジを取りはずず 



〇背面 カバーを 
取りはずす 



回す 

1111 

を手前に 
引き出す 


カートリッジ 


• tt 水□はシンク内に向けてください。 

(水び落ちるため） 

•カートリッジをはずすとさ、または、はずし 
た状態で、日±水□を上に向けたり、本体を倒 
したり、逆さまにしたりしないでください。 
(機器内部に水び入り、故障の原因） 

•長期間使わないときは、乾電池は取りはず 
して < ださい。 


百 


給水ホース先端を 
本体よりおい位置に置いて 
ホース内の水を排水ずる 


給水ホース 



•取りはずしたミネラル添加筒•カートリツジ‘ 
背面カバーは、もとに戻してください。 


0 


水切換レバーを取りはずず 


•水切換レバー内の水は、出してください。 

•ナットを固く締め付けた後、水切換レバー 
ごと回転させると、はずれやすくなります。 

《はずれないとさは、プライヤーなどの 
工具を使用してください。 


お願い 


>この方法でち十分に水抜さされていない 
ことびありますので、輸送時には水漏れを 
考慮して包装してください。 


本体を移設するとさ 
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仕様 


材料の種類 

本体 

A 目 S 樹脂、 PP 樹脂、ステンレス 

給水ホース 

塩化ビニル樹脂 

ろ材の種類 

不織布-粒状活性炭-セラ S ック-粉末活性炭 

• 中空糸膜 

ろ過流量 

1.目 L / 分[水圧]日日 kPa 、 2日でのとき] 

使用可能な最小動水圧 

70 kPa 


遊離残留塩素 

2 000し 

(注 1) 


濁り 

2 000 L 

(ま 2) 


総トリ八□メタン 

2 000 L 

(注 1) 


ク□□ホルム 

2 000 L 

(ま 1) 


ブ□モジク□□メタン 

2 000 L 

(注 1) 


ジブ□モク□□メタン 

2 000 L 

(注 1) 

ミき水能力 

ブ□モホルム 

2 000 L 

(ま 1) 


テトラク□□エチレン 

2 000 L 

(ま 1) 


トリク□□エチレン 

2 000 L 

链 1) 


1，1，1-卜 U ク□□エタン 

2 000 L 

(ま 1) 


CAT (農薬） 

2 000 L 

(ま 1) 


2 -MIB (カビ臭） 

2 000 L 

(ま 1) 


溶解性鉛 

2 000 L 

链 1) 

除去でさる物質 


遊離残留塩素-濁り-総卜 U 八□メタン-クロロホルム- 
ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン-ブ□モホルム- 
テ トラク □□エチレン- 卜 U ク□□エチレン- 
1，1，1-卜 U ク□□エタン- CAT (農薬） • 2- M 旧（カビ臭） • 

溶解性鉛 



鉄(微粒子状）•アル S ニウム(中性） 

(注 3) 

除去でさない物質 

水中に溶け込んでいる鉄分•重金属類(銀•銅など)や塩分(海水） 

ろ材(カートリツジ)の取り替え(交換)時期の目ち 

約6か月 

(ま 4) 

S ネラルの種類 

硫酸カルシウム 


硬度3 

原水に巧し硬度約140〜26日 mg / L 増加 

(ま 5) 

硬度プラス目ち 

硬度2 

原水に巧し硬度約已〇〜1已日 mg / L 増加 

(ま 5) 


硬度1 

原水に巧し硬度約〇〜3日 mg / L 増加 

(ま 5) 

ミネラル補巧目ち 

約1か月 

(ま 6) 

本体使用可能水圧(動水圧） 

70 kPa 〜3己0 kPa 

使用可能配水管圧力(動水圧） 

70 kPa 〜7己0 kPa 

本体装着カートリッジ 

TK - AS 10 C 1 

外お寸法〔本体ぴ±水パイプは除く）：！ 

幅216 mmx 奥行]] 4 mm x 高さ 2] 日 mm 

質量 

約1 .] kg (満水時：約 1.4 kg ) 

電源 

単3形アルカ U 乾電池2本 

〔電池使用期間：約]年(周囲温度2日でで]曰7分使用したとさ)] 


※本器はカルシウムの栄養補給を目的としたちのではありません。 

※数値は水温2日 ° C 時の値です。 

※硬水を軟水に変えることはでさません。 

Oil)JIS S 3201試験による除去率8日％の値。 

(を 2 )」IS S 3201試験によるろ過流量の已日％の値。 

(を 3) 浄水器協会 ( JVVPA ) で定められた規格基準 ( JVVPAS 目基準2007年度版)に従って試験した結果による 
ちのです(浄水能力を規定しているものではありません)。 

(を 4)] 曰 ] 日 L 使用した場合です。1曰2日 L 使用すると、ろ材使用限界は約半分になります。 

使用水量-水質-水圧により大幅に短くなることびあります。 

(を已）使用水量-水質-水温により異なる場合びあります。 

(を 6)] 曰]日 L 使用した場合です。（使用条件：硬度]を8し硬度2を]し硬度3を] L ) 

使用水量-水質-水温により異なる場合びあります。 
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別巧:品 


(価格は 2 日] ] 年 4 月現在のわのです。） 


お買い上げの販売店またはパナソニックの製品 
を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれ 
に付属の説明書をよ<お読み<ださい。 

参商品扱いには@と記載しています。それじ(外は 
補修部品です。ご購入の際は、販売店に品番と 
ともに、ご連絡ください。 


消耗品 


•交換用カートリッジ ★ 巧3〇 
品番： TK - AS 10 C 1(§) 

希望小売価格：日， 250 円（税込） 


♦ミネラルボトル ★ CS ) 

300呂入 X ] 本 
交換用フィルター X ]枚 
品番： TK - CS 4001(§) 

希望ル売価格： 3，1日0円（税込） 
-付属品とは包装び異なります。 



着 


お手入れ用 


>通水路洗ミき剤 ★ CP .31 つ 
品番： TKCS 40 X 7267 

希望ル売価格： 2,520 円（税込） 

• ミネラル添加筒や本体通水路の巧れ、 
においび気になるときにお使いください。 



>才ーバーホール 剤 ★ rp .3 i ) 

品番： TKCS 40 X 7057 

希望ル売価格： 2，100円（税込） 

-本体内部に付着したカルシウム除去 
専用です。 


取り付け部品 


3 


•大型水检用金具(内径 32.5 mm ) Cp . ii ) 
品番： P -06 JR (§) 


希望ル売価格：]，1日日円（税込） 
• 水栓先端径び 24 mm 〜 32 mm の 
水栓に使用します。 


Q 


•泡沫水を用っざて(内ねじ用） Cp .11 つ 
品番： 水栓： 

PRV - D 8623 K W 23, 山 20 
PRV - D 8623 M W 24, 山 20 
PRV - D 8623 G M 24, ピッチ] mm 
希望ル売価格：]，〇 50 円（税込） 

•水栓メーカー名、水栓品番を確認のうえ、 
販売店にご相談 < ださい。 




参給水ホース(長さ2.日 m ) 女 み18つ 
品番： PDB - C 8623 A 

希望ル売価格：]，36日円（税込） 

• 付属の給水ホース(約7日 cm ) では 
長さび足りないとさに。 


•延長吐出管诞長吐水パイプ)(長さ：約30 cm ) 

( P .19) 


品番： P - A 5102 (§) 

希望ル売価格： 4,200円（税込） 
• 付属の吐水パイプ(約2目 cm ) 

では長さび足りないときに。 

•水切換 レバー 
品番： TKAS 10 W 4097 

希望ル売価格：]，890円（税込） 
-次ぺージの固定具① dxDd ) び 
装着済み 




別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

★ EP はパナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でもお買い求めいただけます。 

CLUB Panasonic 

Pawa ん W が http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 
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別売品（つづを） (価格は 2010 年 9 月現在のものです。) 
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固定具(水切換レバー取付用） 


水栓の種類による固定具(①〜 ( D ) の組み合わせについては 


•泡沫用つざて A 
品番： PRV - C 8605 D 

希望ル売価格： 315 円（税込) 
• W 22, 山 20 

•泡沫用つぎて B 《2 
品番： PRV - C 6402 W 

希望ル売価格： 31 日円（税込) 
• M 22, ピッチ] mm 



S ゾ4つ 





S ゾ8つ 





泡ホ用つざての底面に、 

A または目の表示びあります。 


•取付リング(大）’^2 
品番： PRV - C 8605 BC 

希望ル売価格： 210 円（税込) 

•取付リング(ル）※2 
品番： PRV - C 8605 AW 

希望ル売価格： 210 円（税込) 

•取付金具(ねじ4本付）《2 
品番： PRV - C 8615 M 

希望ル売価格：己2己円（税込) 


•固定具セット’^3 
品番： TK 7205 X 7377 

希望ル売価格：] ,470 円（税込） 

• 固定具 ( D 〜@のセツトです。 



W 

献劍 


>泡沫用パッキン 
品番： PFP - H 61 11 

希望ル売価格：] 0 日円（税込） 

MX 付リング用パッキン※2 
品番： PFP - H 6135 

希望ル売価格： 210 円（税込） 




⑦ 




♦本体用パッキン’^4 (D 

品番： PFP - H 5061 

希望ル売価格：] 0 日円（税込） 

•フィルター Cf ) 

品番： PVL - P 6161 

希望ル売価格：] 0 日円（税込） 






水切換レバーに装着されているつぎてと同じです。 
《2付属の固定具セットの部品と同じです。 

《3付属の固定具セットと同じです。 

《4水切換レノく一に装着されているノ V °ッキンと同じです。 


別売品(つづさ) 
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水栓(蛇 □) 形!犬と固定具(水切換レバー取付用)の組み合わせについて 


転居または水栓から水漏れをしているとさは、下記の部品をセツトでお買い求めください。 
•品番ゃ価格など詳細は（；^^^(の〜(|)で確認できます） 


外側にねじがある水栓(ねじ外径22 mm ) 





養 


ねじ 





( D —® 寶寶ン 

泡沫用 
つぎて※ 

ツ8つ 


芳舞ン 







V 




先端がふく! 5 んでいる水检 
(パイプ外径16 mm - 19 mml ；! 外） 



先端がふ< 5んでいない水检 
(ストレート型） 



取付金具(ねじ4本付) 


本体用パツキン 

フイルター 



V - 


先端びふく! 5 んでいる水检 
(パイプ外径 19 mm ) 


な 


④- 


取付リング(大） 


⑦ — @ 取付リング用パッキン 


が 




フイルタ- 


V 




先端がふく! 5 んでいる水检 
(パイプ外径 16 mm ) 


な 


(4) - 


取付リング(ル） 


⑦ — @ 取付リング用パッキン 


が 




フイルター 


r~\ 


別売品(つづさ) 
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MEMO 


MEMO 
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保証とアフターサービス 〔よくお読みください 


使いかた•お手入れ•修理などは 
■まず、お買いホめ先へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ 

) 

— 

お買い上げ曰 


年月 曰 


•製品名 

ミネラル調理ミき水器 

•品番 

TK - CS 40 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


修理を依頼されるとさは 

「こんなランプ表示のとさには」「故障か 
な？と思ったときには」 （38 〜41ページ） 
でご確認のあと、直らないとさは、お買 
い上げ曰とちの内容をご連絡ください。 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますの 
で、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間(ただし、力ートリツジは消耗品ですので、保証期間 
内でを「有料」とさせていたださます） 

•保証期間終了樹ホ、診断をして修理できる場 S ホ、ご要望により修理させていただきます。 

※修理料金は次の内容で構成されています C 


技術斜診断•修理•調整•点検などの費用 X ネ甫イ I 許性_目じ□吗和吾强日巧写 

I 邱 n が I 邱□およパ捕抓が脚イ平 当社は、 L の三ネつル調 S ) 争水なの補修性 

I 口じ…代 I pB □□をよひ補助 M ホ4代 能部品(製品の機能を維持するための部品） 

「出張斜1 技術者を派遣する費用 を、製造打ち切り後7年保有しています。 

♦商品の点検訪問について 

お客様か!5のご相談なしに、商品および力ートリッジの点検案内をすることはありません。 

■輯居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


•使いかた • お手入れなどのご相談は… 


パナソニックお客様ご相談センター受付!!5〜日2〇時 


電話ミ品霉@辦雪. 


■878-365 

PHS からちご利用になれます。 


•修理に関するご相談は • 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


司司ミモ フリー 

巧 P 白 


ダイヤル 


函0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からをご利用にな 


• PHS からをご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

备地域の r 修理ご相談窓口」におかけください。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノ、°ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応な 
どに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせて 
いただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者に開示-提供いたしません。 
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


保証とアフタ—ヴービス 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南2了目] 7-7 

北海道地区 

旭 

ill 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市2条通 16T 目1166 

t±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西20条北 2T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西ち便589番地241(函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市励1に了目]-43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水 1T 目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市亀田]了目己 1-1 已 


m 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭3 了目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町32已 -] 


巧 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3T 目]己-3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ堀2 了目 4-2 

首都圏地区 

千 

裏 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広已 T 目9-己 


東 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂2 了目2目-17 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1T 目 4- 13 


神奈川 

巧 

(045)847-9720 

横お市港南区曰野 5T 目 3- 16 


新 

瀉 

巧 

(025)286-0180 

新漏市東区東明 1T 目 8- 14 


石 

ill 

巧 

(076)280-6608 

金沢市玉鲜2了目2日6番地 


呂 

山 

巧 

(076)424-2549 

實山市根塚町 1T 目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町 2T 目] 4 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿化 7T 目 3-1] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿巧区高松2了目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入の 8- 10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中鶴 4T 目42 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山巧 42] 


滋 

賀 

巧 

(077)582-5021 

守山市水保町11日日番地の1 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中ミ可原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城東区関目2了目]己-已 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町80□番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中 島 499-] 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

ネ申戸市須磨区弥栄台3了目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市安長29日-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米テ市米原4 了目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町182番地14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町416 

ミ兵 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市北区野田3了目2□番8号 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音 1T 目] 3-已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山口市ル郡下郷220 -] 

I 

香 

ill 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分359番地3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖ミ兵 2T 目36 

高 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 日 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡抵部町 y V倉7己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園3 了目48 


佐 

カロ 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字 y V戸字上深町3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市東町19 19-1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市款原 4T 目 8-3 已 

ち 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北ち字早巣2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


苗 3 ノレ巧 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1T 目 5-33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 I 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4T 目 23-1] 







所在地、電話番号は変更になることがありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 备地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 0511 
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パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ でに、 愛用者き 録 J をしてくださし、 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募 


ht 1: p :// dub.panason に . jp / 
ht 1: p :// mobile . dub.panason に . jp / 



※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


ご愛用者登録用の製造番号について 

製造番号の欄には、次の目巧の数字を入力してください。 


432513 


《左 IS の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用でさます。 
《他の製品をご登録の場合、 WEB サイトをご参照ください。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニック 総合 お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター 受付菲き5〜日2〇時 

電話斯レ函@01 20-878-365 

mmsma ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた 5 電話機ボタンの 

「87」と「己30#」 を巧してください。 

(番号を押しても案内び続く場合は、「^」ボタンを巧してか 5 操作してください。） 


■上記番号がご利用いただけなし、場合 HFAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


♦修理に関するご相談は 


パナソニック修理サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話品レ函01 20-878-554 

画迎皿3※携帯電話- PHS か日もご利用に7 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取-配送サービスち承っております。 


ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ-リビングビジネスユニット 

〒已22 — 8已20滋賀県彦根市岡町33番地 

© Panason に Corporation 2011 
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〈無料修理規定〉 

1 . 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期 
間内に故障した場合には、無料修理をさせていたださます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し 
た本書を添えていたださお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 
お近 < の修理ご相談窓口にご連絡 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近 
くの修理ご相談窓口にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 
い場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡くださし、。 

4. 保証期間内でわ次の場合には原則として有料にさせていたださます。 
(イ）使用上の誤 D 及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
(八）乂災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷 
(二） 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用材34 (例えば業務用など）に使用された場合の故障 
及び損傷 

(へ） 本書のご添付びない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店名の記入のない 
場合、あるいは字句を書さ替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は 
お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 
出張料はお客様の負担となります。 

己.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してくださし、。 

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターヴービス欄をご 
参照ください。 

(ご相談窓口一覧表を同捆の場合） 

お近くのご相談窓口は同捆別紙の一覧表をご参照ください。 


修理メモ 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ<場合 
びございますのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に巧示した期間、条件のわとにおいて無料修理を 
お約束するわのです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して 
いるを（保証責任を）、及びそれ!; I 外の事業をに対するお客様の法律上 
の権利を制限するわのではありませんので、保話期間経過後の修理に 
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近<の修理ご相 
談窓口にお問い合わせくださし、。 

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 
日月書の r 保話とアフターヴービス」をご覧くださし、。 

^ This warranty is valid only in Japan . 







〈キ u 卜 u 線〉- 


Panasonic 日寺込修理 

ミネラル調理を水おな証書 

本書はお買い上げの曰から下記期間中故障び発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を行ラことをお約束するをのです。 
ご記入いたださました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して 
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡<ださい。詳細は裏面をご参照<ださい。 


品 番 

TK - CS 40 

保証期間 

ぉ買し、上げ刖ら 本体 1 年間 

(但しカート U ツジは除く） 

写い上げ日 


見^本 

曰 

お 

客 

様 

ご住所 

お名前 

電 話 

-/U '卞、 


( ) - 

様 

販 

売 

店 

V 

住所-販売店名 

電話 （ ） - 


パナソニック株式会社 

ビューティ • IJ ビングビジネスユニット 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) % -7890 


ご販売店様へ※印欄は必ず記入してお渡しください。 


又キ U 卜 U 線〉 

























